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(5400 мг/кг/сутки) выявлено замедление 
динамики прироста массы тела подопыт- 
ных животных и изменение гематологи- 
ческих показателей. 

4. При пероральном введении белым 
мышам триклабендазола суспензии 5% в 
течение 15 суток в дозе равной 1/10 от ГО; 
(2700 мг/кг/сутки) выявлено незначитель- 
ное снижения концентрации гемоглобина 
в крови подопытных животных; доза сус- 
пензии триклабендазола 2700 мг/кг/сутки 
является пороговой. 


5. При пероральном введении суспен- 
зии в течение 15 суток в дозе равной 1/20 от 
ГО. (1350 мг/кг/сутки) отклонений в кли- 
ническом состоянии, гематологических и 
биохимических показателях подопытных 
животных не выявлено; доза суспензии 
1350 мг/кг/сутки является недействующей. 

Заключение. Триклабендазола суспен- 
зия 5% согласно ГОСТ 12.1.007-76 отно- 
сится к веществам малоопасным и обла- 
дает слабо выраженными кумулятивными 
свойствами. 
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ФАРМАКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕПАРАТА АМИТ ФОРТЕ 


Введение. Фирмой ООО «НВЦ Агро- 
ветзащита» создан комплексный акари- 
цидный препарат амит форте. Препарат 
существенно отличается от препаратов- 
аналогов имеющихся в данный момент на 
рынке препаратов ветеринарного назначе- 
ния. В состав препарата вошли компонен- 
ты различных фармакологических групп, 
научно обоснованное сочетание которых 
является залогом эффективной терапии 
арахнозов плотоядных животных. Целью 
настоящей работы было изучение фарма- 
котоксикологических свойств препарата 
амит форте. 

Материалы и методы. Оценку фарма- 
котоксикологических свойств препара- 
та амит форте проводили согласно Мето- 
дическим указаниям из «Руководства по 
экспериментальному  (доклиническому) 
изучению новых фармакологических ве- 
ществ», М, 2000, с. 18-33. 

Изучение острой токсичности препа- 


рата проводили на 36 белых беспородных 
мышах массой 18 — 20 г Препарат в чистом 
виде насильно вводился в желудок с помо- 
щью металлического зонда. Было испыта- 
но 6 доз. Каждая доза вводилась 6 живот- 
ным. Контрольным животным вводили во- 
ду. Наблюдения за экспериментальными 
животными после однократного введения 
проводили в течение 14 дней, после много- 
кратного - в течение 2 месяцев. 
Подострую токсичность препарата 
проводили на белых крысах, при этом ис- 
следовали гематологические и биохими- 
ческие показатели: количество эритроци- 
тов и лейкоцитов подсчитывали в камере 
Горяева; гемоглобин определяли гемомет- 
ром Сали; мазки красили по Романовскому 
— Гимза; определение холинэстеразы про- 
водили по методу Хестрина; активность 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови 
определяли по методу Боданского; общий 
белок в сыворотке крови определяли на 
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рефрактометре. 

При изучении раздражающего и кож- 
но-резорбтивного действия учитыва- 
ли клинику отравления, состояние кожи 
(отек, утолщение кожной складки, расче- 
сы, болезненность), как критерии всасыва- 
ния препарата через кожу. 

Местно-раздражающее действие пре- 
парата на слизистые оболочки изучали 
при однократном внесении в конъюнкти- 
вальный мешок кролика, отмечая появле- 
ние и выраженность гиперемии, отечность, 
инъекцию сосудов склеры и роговицы, ши- 
рину зрачка, состояние век. Оценку дейс- 
твия на слизистую оболочку проводили по 
характеру конъюнктивита 

Кумулятивные свойства препарата 
изучали на белых мышах по методу Лима 
с соавторами (1961). Препарат вводили в 
желудок, начиная с 1/10 ЛД, установлен- 
ной в остром опыте, и увеличивали дозу 
В 1,5 раза каждые 4 дня. Оценку кумуля- 
тивных свойств проводили на основании 
вычисленного коэффициента кумуляции 
(отношения ЛДу, установленной в подос- 
тром опыте, к ЛДу, установленной в ост- 
ром опыте). 

Сенсибилизирующее действие изучали 
на морских свинках при многократном на- 
кожном нанесении препарата в концентра- 
ции, не вызывающей при разовом воздейс- 
твии реакции нормальной кожи. Препарат 
наносили на один и тот же участок кожи 
до появления выраженного контактного 
дерматита и по истечении инкубационного 
периода после последней аппликации, на 
свежевыстриженный участок кожи проти- 
воположной части спины наносили препа- 
рат в разрешающей дозе. Учет аллергичес- 
кой реакции и её оценку проводили через 
24 часа по характеру реакции кожи (эрите- 
ма, инфильтрация, изъязвления). 

Терапевтическую эффективность пре- 
парата при демодекозе изучали на пора- 
женных клещами собаках, проходивших 
лечение в ветеринарной клинике. Диагноз 
заболевания ставили на основании клини- 
ческих и микроскопических исследований. 
Препарат наносили тонким слоем на пред- 
варительно подготовленные участки кожи 
(шерсть выстригали, очищали от струпь- 
ев тампоном, смоченным спиртом) равно- 
мерно распределяя от периферии к центру 
с захватом пограничной здоровой кожи до 
1 см. В зависимости от степени поражения 
процедуру повторяли от 2 до 5 раз с интер- 
валом 5 дней. Всего в опытах было исполь- 
зовано 32 больных демодекозом собак, по- 
раженных сквамозной и пустулезной фор- 


мами демодекоза. Сквамозная форма бо- 
лезни обнаружена у 14, пустулезная форма 
- у 12 собак. 

Эффективность препарата при сар- 
коптозе изучали на 17 пораженных соба- 
ках. Диагноз заболевания подтверждали 
акарологическими исследованиями - об- 
наружением при микроскопии соскобов 
клещей 5. сап15. Препарат наносили од- 
нократно, тонким слоем на пораженные 
участки равномерно, распределяя от пе- 
риферии к центру, с захватом погранич- 
ной здоровой кожи до 1 см. 

Изучение эффективности препара- 
та при нотоэдрозе кошек провели на 
18 кошках, пораженных нотоэдрозом в 
средней (поражения в области головы) и 
сильной степени (поражения по всему те- 
лу). Препарат равномерно наносили тон- 
ким слоем, слегка втирая от периферии к 
центру с захватом здоровой кожи в пора- 
женные места головы и туловища одно- 
кратно. Эффективность препарата опре- 
деляли по наличию и состоянию клещей 
до и после обработки путем микроскопи- 
рования соскобов. 

Эффективность препарата при ото- 
дектозе собак и кошек изучалась на 8 
кошках и 13 собаках, пораженных ото- 
дектозом. Диагноз заболевания под- 
тверждали акарологическими исследо- 
ваниями (микроскопией соскобов). Смо- 
ченным препаратом тампоном очищали 
ушную раковину от струпьев и корок, за- 
тем закапывали в каждое ухо по 3-5 ка- 
пель препарата, после чего ушную рако- 
вину складывали вдоль пополам и слег- 
ка массировали основание для более пол- 
ной обработки всей поверхности. Обра- 
ботку проводили дважды с интервалом 3- 
5 дней. Эффективность терапии контро- 
лировали микроскопией соскобов с внут- 
ренней поверхности ушной раковины. 

Результаты исследований. В результа- 
те исследования острой токсичности ЛДу 
препарата составила 5,0 мл/кг по лекарс- 
твенной форме; ЛДь составила 11,0 мл/кг; 
ЛД»; составила 20,0 мл/кг; ЛД», состави- 
ла 26,0 мл/кг; ЛДьоо - 30,0 мл/кг Таким об- 
разом, среднесмертельная доза препарата 
для белых мышей при алиментарном вве- 
дении составляет 20 мл/кг, что позволяет 
отнести этот препарат к 4-му классу опас- 
ности (ГОСТ 12.01.007-76). 

При изучении местно-раздражающе- 
го действия препарата в опыте на крысах 
выявили, что однократное и десятикрат- 
ное нанесение препарата на кожу крысам, 
в дозах 0,5 и 5 мл/кг не приводит к гибели 
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животных. Воздействие препарата при од- 
нократном нанесении на кожу сопровож- 
далось признаками раздражения, при пов- 
торных аппликациях препарата в дозе 5 
мл/кг у крыс отмечалась реакция кожи в 
виде гиперемии, которая проходила через 
2-4 часа. 

Изучение препарата при его еже- 
дневном накожном нанесении в течение 
14 дней в суммарной дозе 3,5 мл/кг мас- 
сы тела показывает, что он не обладает 
способностью проникать в организм че- 
рез неповрежденную кожу в количест- 
вах, вызывающих отравление животных, 
о чем свидетельствуют полученные ре- 
зультаты гематологических, биохими- 
ческих показателей жизненно важных 
органов и систем организма. 

Местно-раздражающее действие пре- 
парата изучали и на кроликах. При воз- 
действия препарата на слизистые было 
отмечено слезотечение и умеренно выра- 
женная гиперемия. Указанные явления ис- 
чезали через 6-10 часов. Таким образом, 
местно-раздражающее действие препара- 
та слабо выражено и носит кратковремен- 
ный характер. 

В качестве интегральных показателей 
были изучены гематологические показа- 
тели: уровень гемоглобина (г/%) соста- 
вил 14,8+0,22 в опытной группе и 15,2+0,40 
в контрольной, содержание лейкоцитов 
(х10°/л) 12,5=1,2 и 12,0-1,3, эритроцитов 
(х10/л) 6,2=0,50 и 6,1+0,35 соответствен- 
но; биохимические: содержание общего 
белка в сыворотке крови животных опыт- 
ной группы составило 7,77+0,42 (г/%), кон- 
трольной - 7,88=0,19;активность щелоч- 
ной фосфатазы в образцах животных 
опытной группы составила (мкмоль/л) 
4,57-0,67, контрольной - 4,52-0,84, холи- 
нэстеразы (мкг/мин) - 827+29,8 и 780+21,4 
соответственно. Таким образом, анализ 
интегральных показателей функциональ- 
ной активности печени указывает на от- 
сутствие какого либо токсического дейс- 
твия препарата. 

При изучении кумулятивных свойств 
препарата установлено, что суммарная до- 
за (ЛД» многократная), вызвавшая 50% 
гибель мышей составила 60,80 мл/кг. ЛД 
при однократном введении составила 20 
мл/кг Коэффициент кумуляции составил 
3,04. По классификации веществ по куму- 
лятивным свойствам препарат относится к 
группе веществ со слабо выраженной ку- 
муляцией. 

В рамках стандартного протокола ис- 
следования препарат не обладает сенсиби- 


лизирующими свойствами. Семикратные 
аппликации при комплексной сенсибили- 
зации дали отрицательный результат, что 
позволяет сделать вывод о том, что препа- 
рат амит форте не вызывает развития ал- 
лергического дерматита. 

При лечении сквамозной формы демо- 
декоза собак с локальными участками по- 
ражения, лечебная эффективность состав- 
ляла 100% и была достигнута после двук- 
ратного нанесения препарата амит форте, 
а при множественных участках поражения 
- после трехкратного применения препара- 
та с 5-дневным интервалом. 

В результате применения препарата 
при лечении саркоптоза уже через 2 дня в 
соскобах были обнаружены мертвые кле- 
щи, деформированные личинки и яйца. 
Клинические признаки заболевания на- 
чали проходить через 3-4 дня после пер- 
вого нанесения препарата, что проявля- 
лось исчезновением гиперемии, уменьше- 
нием экссудации, отпадением корочек. Че- 
рез 7-10 дней после применения препарата, 
все животные выздоровели, что было под- 
тверждено клиническими и акарологичес- 
кими исследованиями. Рецидивов заболе- 
вания при наблюдении за животными в те- 
чение месяца не наблюдалось. 

Через 2 дня после обработки кошек 
с диагнозом нотоэдроз, в соскобах были 
обнаружены только мертвые клещи, че- 
рез 4 дня корочки подсыхали, осыпались, 
кожа становилась бледно - розовой, су- 
хой. Выздоровление животных наблюда- 
лось на 7-9 сутки. При акарологическом 
исследовании клещей обнаружено не бы- 
ло. Таким образом, результаты опыта 
показали, что лечебная эффективность 
препарата амит форте при однократной 
обработке кошек против нотоэдроза со- 
ставила 100 %. 

В результате обработки собак и кошек 
с диагнозом отодектоз были получены 
следующие данные: через 3 дня после об- 
работки препаратом, в соскобах были об- 
наружены мертвые клещи, деформирован- 
ные личинки и яйца. Клинические призна- 
ки заболевания начали проходить через 3-4 
дня после первого введения препарата, что 
проявлялось исчезновением гиперемии, 
уменьшением экссудации, отпадением ко- 
рочек. После второго введения препарата 
на 8-10 день от начала лечения все живот- 
ные выздоровели, что было подтверждено 
клиническими и акарологическими иссле- 
дованиями. Рецидивов заболевания при на- 
блюдении за животными в течение месяца 
не наблюдалось 
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РЕЗЮМЕ 

Препарат амит форте в терапевтической дозировке не вызывает у подопытных животных токсичес- 
кого действия. Широкий терапевтический диапазон позволяет значительно снизить опасность пере- 
дозировки при его применении на домашних животных. 

Применение комплексного препарата амит форте при саркоптоидозах и демодекозе показал 100% 
терапевтическую эффективность. Препарат обладает пролонгированным эффектом и защищает от 
повторного заражения в течение 25-28 дней. 


ЗОММАКУ 
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Т.В. Новосадюк, В.Д. Соколов, А.А. Комиссаренко 


СПб ГАВМ 


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ В ГОМЕОПАТИИ 


В ветеринарии постоянно ведется по- 
иск эффективных средств и оптимальных 
методов лечения животных с различны- 
ми заболеваниями. Однако в решении этих 
проблем государства всего мира столкну- 
лись с нарастающими трудностями конт- 
роля над расходами. 

В настоящее время даже в экономичес- 
ки развитых странах возникла необходи- 
мость выбора оптимальных диагностичес- 
ких и лечебных вмешательств с высоким 
соотношением их эффективности и сто- 
имости. В связи с этим были разработаны 
критерии доказательности результатов ис- 
следований многочисленных методов лече- 
ния, профилактики и диагностики [1,6]. 

Для обозначения лечебной практики, ос- 
нованной на данных хорошо организован- 
ных клинических исследований, был введен 
термин «доказательная медицина». В кон- 
цепции доказательной медицины теорети- 
ческие представления о патогенезе, мнения 
авторитетных специалистов, традиции, лич- 
ный опыт, соображения приоритетности не 
считаются убедительными научными осно- 
ваниями для использования того или иного 
медицинского вмешательства [1]. 

При лечении животных одним из ва- 
риантов выбора является гомеопатия - ме- 
тод лечения лекарствами, подобранными 
по принципу подобия, в сверхвысоких раз- 
ведениях,. Основой гомеопатии является 
фармакологический принцип, получивший 
название «закон Арндта-Шульца» и глася- 
щий: слабые стимулы повышают физиоло- 


гическую активность, средние - подавляют, 
а сильные - полностью тормозят. Этот ме- 
дикаментозный метод, введенный в ранг на- 
уки С.Танеманом, приобретает все большую 
популярность в медицине. Даже в тех стра- 
нах мира, где доминирует академическая 
медицина, от 30% до 70% больных прибега- 
ют к услугам комплементарной медицины 
и, прежде всего, гомеопатии [21]. 

Несмотря на многочисленные свиде- 
тельства эффективности этого метода, не- 
которые скептики настаивают на несосто- 
ятельности гомеопатии, так как используе- 
мые при этом крайне малые дозы или во- 
обще отсутствие таковых, по их мнению, 
бесполезно. Такое отношение объясняет- 
ся характерным образом мышления - «чем 
больше доза лекарства, тем сильнее его эф- 
фект».Тем не менее, в результате многочис- 
ленных исследований, эффективности при- 
менения различных гомеопатических пре- 
паратов, в соответствии с международны- 
ми требованиями доказательной медицины, 
удалось поставить гомеопатию в ряд «дис- 
циплин основанных на доказательствах» 
(«е\1Чепсе Безе тесте») [21]. 

Так, в рамках молекулярной биологии 
проведена серия экспериментов, свидетель- 
ствующих не только об эффектах гомео- 
патических микродоз на культуры клеток, 
но также получены подтверждения, что эти 
микродозы действенны лишь при выполне- 
нии основного гомеопатического принципа 
подобия [24]. 

Проводившиеся в течение 8 лет иссле- 
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